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TüilTi^lEÎTS D'AUTOMIÎî; DES AHBRES PRUITIEiîS 


CO RYITEUH ou I-bVUDIE CRIBLEE DSS /u^rbDS A NOYA UX - 

Effectuer à la chute des feuilles un traitement cuprique à raison de 250 gr. de 
cuivre métal par hectolitre d’eau. 


r-ÎAÏADIS BAGÎERIEIIÎIE DES CERISIERS - 


Un premier traitement à l’aide d’une bouillie cuprique (250 g. de cuivre métal par 
hectolitre d’eau) au moment de la chute des feuilles évitera les contaminations. Il est 
conseillé de renouvoler ce traitement à la fin de la chute des feuilles en utilisant cette 
fois 500 gr. do cuivre métal i)ar hectolitre d'oou. 

CHAITCRB DU PObiilIER - 


Les infections peuvent se faire par les cicatrices foliaires aussi il est nécessairo 
de procéder à une pulvérisation cuprique lorsque les 5/4 des feuilles sont tombées. Il con- 
vient d’utiliser 500 gr, de cuivre métal par hectolitre d’eau et de bien mouiller. Dans le 
cas de vergers très contaminés il est recommande d’effectuer deuz traitements l’un quand 
50 '/o des feuilles sont tombées l'autre à la fin de la chute. 

Ces traitements ne dispensent î^s de supprimer par la taille tous les jeunes rameau:: 
chancrou:: et de soigner les clisuicres présents avec un mastic désinfectant. 
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